BUFFALO. 


BOMU-WN03/S シリ-ズ 

取扱説明書 


ををにお使いいただくためにおずおずりください 


1" A 絶规こ巧ってはいけないことを記載しています。この表示のを意事 

/1 \ 項を守らないと、使用者が死こまたは、重をを負う危険が差し迫って 
'； / • \ 生じる可能性が想定される内容を示しています。 

危険 

-電池を取り扱うときは、次のことをお守りくださし、。 

•分解、改造、修理しなし、。 

♦電極のけ)と (一) を針金等の金属で接続しなし、。また、金属性の 
ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり 
しない脂触し、シヨートする危険性があります)。 

•かの中に投入したり、100でが上の高温の場所や水の中に放置し 
ない。 

•釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 

が上のことを守らないと、液もれ•発熱、発火、破裂し、やけどやけが 
をする恐れがあります。 

-電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 

電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 

I にかさなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管•使 

用するなど、ごま意くださし、。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師 
の治療を受けてください。 


I A 絶如〔巧ってはいけないことを記載しています。この表示の指示 

/|\ を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され 
/ • \ る内容を示しています。 

菩吉 

-電池を取り扱うときは、次のことをお守りくださし、。 

-電極の什)と (一) を間違えて挿入しなし、。 

♦消耗しきった電池を入れたままにしなし、。使用済みの電池は、お 
方自治体の条例に従って正しく処分する。 

•長期間使巧しないときは、電池を取り外し常温の乾燥した場所 
に保管する。 

が上のことをずらないと、液もれ•発熱、発火、破裂し、やけどやけが 
をする恐れがあります。 

-電池を使巧•交換するときは、指定の電池を使用してください。 

I 指定が外の電池を使用すると、液漏れ•発熱•破裂し、やけど•けが 

B をする恐れがあります。 

-電池内部の液がもれたと刮ホ、液に帥れない。 

I やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や巧服についたときは、 

すぐにきれいな 7k で洗い流してくださし、。液が目に入ったときは、 
失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治 
療を受けてくださし、。 

I A この表示のを意事項をずらないと、使巧者がけがをしたり、物!的 

I /|\ 損害の発生が想をされる内容を示しています。 

I ま意 

-本製品を次の場所に設置しないでください。感電•火災の 
原因になったり、製品に悪影響をちえる場合があります。 

I 強い磁界•静電気•震動が発生するところ、平らでないところ、直射 

日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電- 
漏水の危除があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。 

-本製品を落としたり、強い衝擊を与えたりしないでください。 

-本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

-本製品を屏棄するときは地方自治体の条例に従ってくださし、。 

-異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、興社:サポート 
センターまたはお買い上げの販売店にご相談くださし、。 



マウスご巧用時のミ主意 

-光ぎ式読み取りセンサーの性質上、光ミ尺のある面や透明な面、 
色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合 
がありますので、ご使巧にならないでくださし、。 

やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下 
に敷いてくださし、。 

-マウス庭面から発せられるホい光を直接見ることは避けてくださ 
し、。眼を傷めることがあります。 

-センサー部分をミちしたり、傷つけたりしないでくださし、。 

-舶:空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能 
性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、 
機内に持ちこむときは乾電池を取り外しておいてくださし、。 

-ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされ 
てし巧ような状態が長く続くと、乾電池の消耗が速くなりますの 
でま意してくださし、。 

-カバン、袋などに入れて持ち歩くと玄は、乾電池をぶ、ず取り外し 
てください。 

-スチールテーブル等、鉄、銅、アルミ等の材質は、本製品の無線 
性能を低下させるおそれがあります。これらの材質のものから 
1 0 cmJ •乂上離れた場所でお使いくださし、。 


•巧届が 臟ち瑜滞解玄^^ 


垂マウス(本体）1台 



垂レシーバ1台 垂単4型アルカリ電池2本 


•取扱説明書(本書）1枚 

/I I 






2 .アルカリ乾電池を挿入します。 

+と一を絶対に間違えないでくださし、。 



(+) 


3 •上フタを取り付けます。 


マウス本体にレシーバを収納できます 

本製品を持ち運ぶときに便利なように、マウス本体にレシー 
/くを収納することができます。 

マウス本体後方のレシーパ’収納口にレシーパ’を差し込み、ロックさ 
れるまで押し込みます。 


レシーバ収納口 



取り出すときは、この部分を押 
すとロックが解除されますので、I 
ゆっくりと引き出してくださし、。 


OS 

インストール方法 

Windows Vista 

接締するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能 
になります。 

Windows XPMCE^i 

Windows XP 

Windows 2000 

Windows Me 

Windows 98SE 

Windows 標準のドライ/ くを、お客様がインストール 
する必要があります。手順はこのマニュアルに記載 
されています。 

Mac OS 9.0.4 な降糾 

接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能 
になります。 

Mac OS 10.2 な降 


《•1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005 
&2 本磬品のちボタンやホイールの機能は使用でをません。 



本製品はパソコンの USB ポートに接続して使用しますので、ドラ 
イバのインストールが必要です。 

が下の手順でドライバをインストールしてくださし、。 

•Windows Vista/XP MCE / XP / 2000 /Me の場合 

Windows を起動すると、自動的にドライバがインストールされます。 

•Windows 98 SE の場合 

Windows を起動する占、ドライバのインストール画面が表示されます 
ので、が下の手順に従ってインストールしてくださし、。 

インストールの途中で Windows の CD-ROM が必要になりますので、あ 
らかじめご用意ください。 

1 . Windows を起動します。 

2. [次へ]をクリックします。 



3. r 使用中のデノくイスに最適なドライノくを検索する」を選択します。 
欧へ]をクリックします。 


因 

mSM 

檢ホが主る a 巧して巧な、 

(f «吊やが VW スにね朽ん巧がなる嘴が 

^转觸慨纖盤州の-画いンス 

<R るが I ' r — ’ぷの'…”1 わ■ン它ル1 


4. チェックマークをすべて外します。 
欧へ]をクリックします。 































































5.「 USB ヒユーマンインターフエースデバイス」と表示されているこ 
とを確認、します。 

炊へ]をクリックします。 



Windows の CD - ROM を挿入するようにメッセージが表示された場 
合肤が下の手順を行ってくださし、。 

① Windows の CD - ROM を挿入して [0 K ] をクリックします。 



③ロアイルのコピー元」に 「 D :¥ WIN 98」 に D - ROM ドライブが D ド 
ライブの場合)と入力し、にのをクリックします。 



6. 院了]をクリックします。 



が上でドライ/ くのインストールは完了です。 

♦Mac 0S の場合 

Mac 0 S を起動すると、自動的にドライバがインストールされます。 


■，广マ]山,- 邪支交信端まず W 

•レシーバの受信ボタンを巧してくださし、。 



.マウス裏面の CONNECT ボタンを巧してくださし、。 



圓 

メモ 


レシーバとマウスを 15 cm 程度に近づけて接続してくださし、。 

画面のマウスポインタが正常に動けば、セットアップは完了 
です。 


_か製。□レ^し 、 L - 

この装置は、情報姐理装置等電波障害自主規制協議会 (vca) 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ 
すこ叫'ホりすす 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


P 受信障害について- 

ラジオやテレビジヨン受信機(政下、テレビ)などの画面に発生す 
るチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、本製 
品の電源を OFF にするか、本製品をいったん取り外してくだぞい。 
その後、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、がを 
は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本製品と、ラジオやテレビ’ヌ又方の向きを変えてみる 
•本製品と、ラジオやテレビ'双方の距離を離してみる 


お問い合わせ-修理窓口 -備品販売窓 □ 


お問い合わせ-修理窓口 -添付品の販売については、が下の順にてご確認いただきますよう 
お履い致します。 I - 

マニュアル师刷物、添付 CD 等)をこ懼認ください。 L 


弊社ホームページにて 最新 Q & A 情報、最新ドライバ•ファ- 
ムウェアを ご確認、ください。 


サポート情報 


86886 .jp ('、口-バファロ-) 


( http://www 不要） 


上記で改善しない場合は、 バッファローサポートセンターへ 
お問い合わせください。 


インターネット （E メール)でのお問い合わせ先 


Web サポ-卜 86886. jp / mail / ( http://www 不要） 

※上記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより 
質問をお送りください。 


電話でのお問い合わせ巧 


※電話蕃号はお掛け間違いのないようにごま意くださし、。 

：まま第1センター： 03 - 5781 - 7260 月〜±9:30〜19:00 
;..まま第2センタ - j 03 - 5365 - 3101 曰〜±9:3〇〜巧:〇〇 
L -1 蹲：…一= 050-3101 -0084 月〜±9:30〜19:00 
: 名古屋 ： 052 -61 9 -1188 月〜 金 (祝曰除く） 

.. ム W ■ブ I luu 9:30〜1700 

*1 NTT 固定電話からは全国一律11 .34 円/3分で利用巧能。 

(を)営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。 


手紙でのお問い合わせ先 


干 457-8570 る古屋市南区豊田 3-3-5 
(株)バッファローサポートセンター宛 


修理はな下の バッファロー修理センターまで ご依頼くださし、。 

^^^修理品送付の前に脾社への連絡は不要です。 

イ呆証書について修理送付前に本聲品添付の保証書記載のお記契約約款を 
よくお読み下さい。 

修理 web 予約 脾社ホームページより修理の web 予約 、受付けた修理品の 
状況確認が可能です。 

86886.jp/shuri/ {http://www 不要） 

送付先住所 干 457—8570 愛知県を古屋市南区豊田 3-3-5 

株式会社バッファロー修理センター受付宛 

電話番号 052-698-7330 

X ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 
巧〜金(祝日を除く） 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00 
送付いただく物！ 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理化頼票(づ 

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。 

【注意事項】 

※発送は宅配便等控えが残るち法にてお送りください。控えが残らない郵 
送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送斜は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送 
中のま故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社にイ呆証してい 
ただくなどの措置をお取りください。 

※修理期間は、製品の到着後 10 日程度(辟社営業日数)を予定しております。 
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保話期間の終了日又は、 
修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長し、ちとなります。 


製品の添付品販売(一漸、ダウンロード（ドライバ•ファームウてアなど)の代行 
サービス(有料)は下記のページをご覧ください。 


添付品の販売(備品販売窓 □) ページ 


86886. jp / bihin / ( http://www 不要） 


ユーザ登録はこちらのページ Q'QQC :* WiifA バ |~7 

より登録し、ただけ麦す。 むむむむ ojp / user / ( http://www 不要）ノ/ 


保証契約約款 

この約款は、お客様が南入された薛社製品について、修理に関する保証のを件等を規まするものです。お客な 

が、この約款に規定されたを項に同意]!けない場合は保証寶巧を巧りミ肖すことができますが、その場合肤ご 

睛入の製品を使用ずることな < 販売店または巧なにご返が下さい。なお、この約款によリ、お客様の法律上の柜 

利が制限されるものではありません。 

第1条淀養） 

1この約款において、「保証書 J と肤保お巧間に製品が巧瞎した場合に弊社が修理を行うことを約した 
重要な証巧書をいいます。 

2この約款において、「巧庭」とは、お客様が正しい使用方法にちづいて製品を作動させた場合であっ 
ても、製品が正常に機能しないが態をいいます。 

3こ^^に执、て、「無實 M とが磬品がな脂した場合、降社*游偉で行5当該を障個前なしん、ます。 

4この約款において、「お償保西」とは、この約款に規定されたを件により、お社がお客様に巧し巧償修 
理をち'約束することをいいます。 

5この約款において、「有償修理」とは、製品が巧瞎した場合であって、お償保面が適用されないとき、 
おさ様から責巧を頂載して醉なが巧ラ当該巧障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品 J とは、弊社が販売に際して巧包されたもののうち、本体部分をいい、付属 
品および添付品などは含まれません。 

叙を撫償保証） 

1製品が巧障した場合、お客椒ホ、イ呆証書に記載された保函巧間内に巧社に対し修理を依賴すること 
により、巧償保泣の適用を受けることができます。但し、巧の各号に掲げる場合は、保な巧間内であっ 
てもお償保西の適用を受けることができません。 

2修理をご依頼される隐に、保 1 E 書をご提示巧けない場合。 

3ご提示;頂いた保証書が、製品るおよび裂品シリアル No 等の重要事項がホ記入または修正されてい 
ること等により、偽造された疑いのある場合、または製品にき示されるシリアル No 等の重要き項が 
消去、削除もしくは改ざんされている場合。 

4販売店様が保お書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる害 
類（レシートなど)が添がされていなし、場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いたを、お客様による運送または移動に際し、落下または衝單等に起 
因して故障または破潰した場合。 

6おぎ様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、薛社が指定するものなかの辖器と 
の接続によりが障または破潰した場合。 

7义災、化涅、落雷、風水害、その他天を地あまたは、異常電圧などの外部的要因により、肋窜または 
破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、ミ肖耗部品を巧り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、巧障の原因が、お客様の使巧方法にあると認められる場合。 


第3を(修理) 


この規定による胃は S 巧の各号に規定するみかの TT* 実拖します。 

1お巧のご垃瀬時には裝品を巧社修理センターにごを巧くださし、。修理センターについては各製品添付のマニユ乃レ 
(電子マニユ乃レを含みます)また肋《ッケージをご確認くださし、。尚、送料は掛才元負担とさせてし、ただきます。また、 
ごちが時にはを配梗など准が控えが巧る方までご'送付くださし、。郵送は固くおがり致します。 

2修理は、數品の分招または部品の交換もし<は補修により巧います。但し、万一、修理が困難な場合ま 
たは修理責巧が製品価格を上回る場合には、保围対まの製品と同等またはそれな上の性能をちす 
る他の製品と交換するまにより対応させて頂くきがあります。 

3ハードディスク等のデータ記憶装宙またはメディアの修理に隐しましては、修理の内客により、ディス 
クもしくは敦品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがごぞい 
ますが、修理の隙巧社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、お社は 
当該データの破損、ミ肖失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償修理によん交換でれた旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 

5有償條理により、巧換された旧部品または旧製品等についても、辟社にて適宜廃棄処分させて頂き 
ますが、修理をご依療された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 
部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 

第斗条晚責ま項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に巧意または重大な過失があった場合を除き、读務不履 
巧または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2お客様がご睛入された製品について、隠れた瑕庇があつた場合もこの約款の規定にかかわらず、お廣にて当 imS を 
修補しまたは程班のなし渾^品または同等品に巧妈^しますが、当該居疵に基づく損害顧の責に任じません^ 

3鮮巧におけるな証は、お客様がご属入された®品の機能に関するものであリ、ハードディスク等のデータ 
記憶装 g について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。 

第5条馆効範邸 

この約款は、曰本国巧においてのみち巧です。また'ちかでのご使巧につきましては、薛社はいかなる保 

証もいたしません。 


•製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 
される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 
• BUFFALO ™ は、株式会社 バッファローの 商標です。本書に記載されている他社製品 
名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 TM 、®、 ◎などのマークは記 
載していません。 
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